ブリントモニタインスト—ル Windows NT ん0/2000 

1. 既存のプリンタモニタを削除します。削除せずにインストールしても Ver . Up できませんのでミ主意し 
て下さい。初めてプリントモニタをインストールする場合は「2.プリントモニタインストール方法」に 
進んで下さい。 


川 



① 


スタート/設定/コントロールパネルを開き、 
「アプリケーションの追加と削除」をクリックし 
て下さい ①。 


[ 2 ] 





現なインストルされているプ □ ヴラム : 
^ Adobe Acrobat 5.0 
0 Adobe Illustrator 10 
g Adobe Illustrator 9.0 
曰 Adobe Photoshop 6.0 
^ Adobe SVG Viewer 


が Crown Print Monitor 

このプ日ヴラムを变更したり、 ] ンビュ - 如、ら刖除するに 
は、度を / 削除 ] を如ックしてく殺い。 


^ EpsonNet Direct Print 2.1a 
^ EpsonNet Win Assist 
0 EPSON フリンが、、ライが•ユ-ティリティ 
想 Intel (巧 P 防 Ethernet Adapter and Software 
该 maeicolor 2200 Desk Laser 
^ maeicolor 6100 Desk Laser 



② 


「Crown Print Monitor 」 を選択し、「変更/削 
除」をクリックして下さい。 ② 


[3] 



「0 K 」 をクリックして下さし、。 


【4】 


77イル肖 I 聯の確 



规 R した州 " H ■从わががて肋沛-む卜を完全に肖嚇しますか 9 


■〇1…………1… iL 车权もレ」 


「0 K 」 をクリックして下さし、。 
















































[5] 


アブリケーンむな I 加卻臓 


Crown Print Monitor セプげッフな、要ボされた巧巧を実巧中です。 


ロックされたファイルを檢化 


總 


斗 


〇.¥邮涅巧したオフろ;ンは、システムからわ仙をインストルグンインスト-ルする、またIまその面ちぞ 
巧しほす。ロックされてし1るつ7イル D:¥WINN 巧 System32 わ rownmon.dl 胁ファイルお送中に 
— 橫出されました。システムファイルとして巧してがには、庶視]ホ'取をクリックしてください。 

7州け號ぞ斬月するには、巧試巧]をクリックしてください。また、システムび再超助すると 
きIこ巧巧を実行するには、[再を勒]をクリックします。 


厂み固からこのメッセー/そまちしない。； 



再試行_I —キトンセル」 


キゎン七ル I 


閲喊 (Q) I ホ 


左ウィンドウのメッセージが表示された場合は 
「再起動」をクリックして下さい。 ③ 


Insb り Shield ウイサ、'ート、' 



「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を 
選択し ④ 、完了をクリックして下さい ⑤。 既存ポー 
卜が削除されます。 


⑤ 




























2. プリントモニタをインス I ルします。 



ダウンロードしたファイルを解凍し、フナルダ 


を開きます。 

「 Setup 」 をダブルクリックして下さい。 ① 


「次へ」をクリックして下さし、。 


[3] 



ポートを作成するウィンドウが開〈ので使用す 
るプリンタのアドレスを入力 し② JOK 」 をクリッ 
クして下さい。 ③ 

④ 「バージョン情報」をクリックし ④、 正常にアッ 
プしたかどうか確認して下さい。 


【4】 



Instal に hield ウ•{がードのを了 

セットアブフ1ま、]ンピュ-夕への Crown Print Monitor のインスト-ルを完了しま 


、戻る堪 V 」’ち了 ] 


「完了」をクリックして下さし、。 
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